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+ Filtro Antialergias + Filtro Plasma 


* Prefiltro (Lavable / Ant -hongos) 
* Auto limpieza 
* Función Chaos (Oscilación de aleta automática) 
* Control de dirección de flujo de aire 
» Control de temperatura 
* inteligencia Artificial 
(VA 123CL/ VA1B3CL/ VA243CL) 
» Filtro Antivirus + Recubrimiento Gold Fin 
* Auto diagnostico + Temporizador + Modo sueño 
* Deshumidificación suave * Inicio programable 


Aires Acondicionados LG 2010 
Unidad Tipo Mini Split de Pared 
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El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso pa jo! 

mota seño y | cn y 


Panamá, Ciudad de Panamà 
Torre Global Bank, calle 50, Piso 20 


@ LG Electronics Panama, S.A Tuto: (5071-210-6090 Fan: (507-210-3402 
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Filtro Plasma 
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+ Filtro de descomporición 


Ahorro de Energia 


Ahorro del 60% 
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Compresor Inverter de 
corriente directa (CD) 
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Asegura un enfriamiento rápido durante el verano. 


Gran capacidad 


Tiempo 
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Y El mas silencioso del Mundo 
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Y Acabado perfecto 


La cubierta es muy amplia por lo que sostiene las 
tuberías y al mismo tiempo oculta las partes poco 
agradables a la vista, logrando así una apariencia 
limpia y estética 
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Control por pasos 


6 pasos de control : Control por pasos de la aleta 
horizontal y vertical 
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>] Control Remoto (EZ) 


Facil de usar 

Botones más grandes 
Algunos botones se resaltan 
ssando diferentes colores 
Gráficos para reconocer 
táciirnmente las funciones 


Ampia Pantalla LCO 


Neo- Plasma 


Fácil Instalación 


Soporte de sujeción para instalación 
La instalación del equipo LG es muy sencilla por el 
soporte para su sujeción. 
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Mayor espacio para tubería 


La instalación del equipo es más sencilla gracias al 
espaco 
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